Harpsichord Nativity Suite (English) 

for Soprano, Natural Trumpet & Harpsichord 

I-The First Nowell Traditional 

Arr. Michel Rondeau 

I- Moderate ( J = circa 70) 



sh^f n 



$ 




aswti 



*>■■ nr r 



? 



? 



1 



m 



sPsgg 



4 v a r 



^ 



r r r 



S^ 



^ 



S 



^ 



JJnrfl 



s 



^ 



£P 



S 



s 



>** 



SP 



f 



i 



££ 



p 



72 A ,: 4* 



cs=a= 



i 



p 






jfeg 



^ 



S 



» ~v m t r r ii 



gp 



^ 



^ 



76 



^n 



s 



p 



^ 
^ 



^ 



i# 



g 






** 



* 



£ 



^ 



p 



1994 



Nativity Suite (English) 
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